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Joven que esperaba trasplante de hígado en Clínica Las Condes 
murió este viernes 




20/03/2015 

No Comments 

La oriunda de Pichilemu se transformó en prioridad nacional. Lamentablemente cerca de las ii 
horas de este viernes falleció. 



Carolina Jorquera (20), La joven oriunda de Pichilemu que se transformó en prioridad nacional 
esperando recibir un trasplante de hígado, falleció este viernes. 



Jorquera permanecía en la Clínica Las Condes, tras ingresaren febrero al Hospital de Rancagua, luego 
de presentar molestias físicas. En dicho recinto se le encontrarían problemas al hígado. 



Desde la Clínica Las Condes informaron que la estudiante murió cerca de las 11 horas. 



Cabe decir que Carolina sufría de una insuficiencia hepática fulminante, lo que comprometería de forma 
seria a sus órganos. 
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